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42PF9956 
42PF9966 
42PF9976 
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3, Mount this assembly to yourVESA-mount 

Faites I'assemblage sur votre support VESA 
Monte esta asamblea a su montaje deVESA 




PHILIPS 



ft ffl, 

Standard wall mounting 

Support mural standarise 
Montaje estandar de la pared 
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A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 1 


30PF9946 


1 9,29" 


35,24" 


1,97" 


9,62" 


16,00" 


2,87" 






32PF9966 


24,02" 


34,45" 


3,43" 


9,22" 


16,00" 


2,87" 






32PF9996 


23,82" 


39,37" 


1,50" 


11,69" 


16,00" 


2,87" 






37PF9936 


23,62" 


44,49" 


3,07" 


14,25" 


16,00" 


2,87" 






42PF9936 


25,98" 


47,83" 


4,25" 


15,91" 


16,00" 


2,87" 






42PF9956/...66 


30,51" 


43,50" 


6,77" 


13,75" 


16,00" 


2,87" 






42PF9996 


29,72" 


48,82" 


4,25" 


16,41" 


16,00" 


2,87" 






50PF9956/...66 /...86 


34,65" 


50,20" 


7,76" 








9,10" 


16,00" 16,00" 
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Mounting guide 

Guide montage 
Guia del montaje 



VESA mounting kit 

Kit de support VESA 
Kit del montaje VESA 

Standard wall mounting 

Support mural standarise 
Montaje estandar de la pared 
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